SI:10.1076/0165-0521(200008)35:2;1-9;FT115
SI:10.1076/1388-0209(200010)37:SUP;1-W;FT084
SI:10.1076/1388-0209(200010)37:SUP;1-W;FT114
SI:10.1076/aqin.21.1.53.4540
SI:10.1076/snfe.38.1.17.14035
